JAKÓB Bołoz ANTONIEWICZ 


b. Prezydent c. k. Sądu kraj. w Krakowie, 


urodzony 1520) r, w Stanisławowie, zmarł w Karlsbadzie w dniu 29 Maja 1884 r. 
po ciężkiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami. 


Pozostała w żalu wdowa wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożna Publiczność. 
na wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 3 b. m. o godz. 3 popołudniu z dworca kolejowego w Krakowie 
wprost na Cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE, 


które się odbędzie w kościele św. Barbary w Poniedziałek d. 9 Czerwca o godz. 9 rano. 


